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सं . 54 ] 
No . 54] 


प्रचालन 


इकाईयां | 


MSME 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2016 
का . आ . 63( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3 ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 

अनुसूची 
भारतीय | भाग | अनु. 

| वर्ष । उत्पाद | इकाई । न्यूनतम मुहरांकन 

| स्लैब 1 में | इकाई । स्लैब 2 में | इकाई दर स्लैब 3 में | प्रचालन 
मानक भाग 

शुल्क ( रू ) 

दर इकाईयां दर 

स्लैब 3 इकाईयां | तिथि 
संख्या 

तिथि 
LS स्लैब 1 स्लैब 2 

( रू ) 

( रू ) 
1983 प्रिस्ट्रेस्ड | 1 टन | 50000 | 40000 19 सभी 

कंक्रीट में 
प्रयुक्त 
हार्ड ड्रान 
स्टील तार 
भाग 1 
एस. 

ड्रान्न तार 
1992 आग 1 पीस | 106000 85000 | 58 | सभी 

बुझाने की 
कल 50 
लीटर 
क्षमता 
यांत्रिक 
फोम 

प्रकार 
3. | 3818 1992 सतत 100 46000 | 37000 
37000 8.65 | सभी 

30 12 2016 
( पीयानो ) | पीस 

कब्जे 
1992 | पहिये पर | 1 पीस | 104000| 84000 | 58 सभी । 

30 12 2016 
लदे हुए 


1785 


30122016 


2 . 


13386 


30122016 


8 . 65 


सभी 


13385 


पानी 


101 GI/ 2017 


(1 ) 
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5. 


| 7834 


1 


1987 


| 55000 | 44000 


| 11 


| सभी 


- 


30 12 2016 


वाले 50 
लिटर 
क्षमता 
वाले अग्नि 
शामक - 
(गैस 
कार्टिज ) 
इंजेक्शन | 100 
ढाला पानी पीस 
की आपूर्ति 
के लिए 
विलायक 
सीमेंट जोड़ों 
के साथ 
पीवीसी 
सॉकेट 
फिटिंग भाग 
1 सामान्य 
आवश्यक 
ताएँ 
कंक्रीट 

| 1 टन 


6. 


| 432 


1982 


| 53000 | 43000 | 3 


| सभी 


- 


- 


| - 


30 12 2016 


सुदृढी 


करण में 
प्रयुक्त मृदु 
स्टील 
और 
मध्यम 
तन्यता 
इस्पात 
सलाखों 
और हार्ड 
ड्रान 
स्टील तार 
भाग 2 
हार्ड ड्रान 
स्टील तार 
कृषि | 1 पीस | 56000 | 45000 
पम्पिंग 
सिस्टम 
की 
सक्शन 
लाइनों में 
इस्तेमाल 


7 . 


। 


10805 


1986 


| 0.9 


| सभी 


30 12 2016 


किए 


जानेवाले 


फुट 


वाल्व , 


भाटा 
वाल्व या 
गैर 
वापसी 
वाल्व 
और बोर 
वाल्व 


8. 


| 1626 


3 


1 टन 


| 51000 | 41000 


| 21 


| सभी 


| - 


30 12 2016 


1994 एसबेस्टॉस 

सीमेंट के 
भवन 
निर्माण 
पाइप 
तथा 
पाइप 
फिटिंग , 
गटर तथा 
गटर 
फिटिंग 
तथा छत 
निर्माण 
फिटिंग - 
भाग 3 
छत 
निर्माण 
फिटिंग 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9. 


| 650 


1991 


15. 1 | सभी 


30 12 2016 


10 . | 2641 


1989 


1 


सभी 


| - 


30 12 2016 


11. 


। 


7834 


1987 


| 8. 65 


| सभी 


30122016 


पीस 


सीमेंट 1 टन 46000 | 37000 
परीक्षण 
के लिए 
मानक रेत 
विधुत | 1 पीस | 55000 44000 
वेल्डिंग 
सहायकांग 
पानी की | 100 | 60000 | 48000 
आपूर्ति के | 
लिए 
विलायक 
सीमेंट 
जोड़ों के 
साथ 
इंजेक्शन 
ढाला 
पीवीसी 
सॉकेट 
फिटिंग : 
भाग 8 
टोपिओं के 


लिए 


विशिष्टि 
आवश्यक 


ताएं 


12. | 432 


| 3 


| सभी 


| - 


30 12 2016 


13. | 996 


| 2 


सर्भ 


30 12 2016 


1982 कंक्रीट 

1 टन 47000 38000 
सुदृढीकर 
ण में 
प्रयुक्त मृदु 
स्टील 
और 
मध्यम 
तन्यता 
इस्पात 
सलाखों 
और हार्ड 
ड्रान 
स्टील तार 
भाग 1 
मृदु स्टील 
और 
मध्यम 
तन्यता 
इस्पात 

सलाखें 
2009 सामान्य 1 पीस | 49000 | 40000 

प्रयोजन 
के लिए 
एकल 
चरण 
ए . सी . 
औद्योगिक 

मोटर्स 
1992 | इस्पात के | 100 46000 | 37000 

बट्ट कब्जे पीस 
1982 | कंपन 1 पीस 53000 | 43000 

मशीन 
1996 दरवाजों 100 47000 | 38000 

पीस 
1992 चटखनि 100 | 47000 | 38000 
यों - भाग 

पीस 
2 अलोह 

धातु 
1970 प्रिकास्ट | 1 टन | 46000 | 37000 

कंक्रीट से 
बनी 
केबल 
कवर 


14. 


1341 


| 1.75 


| सभी 


30 12 2016 


15. | 10080 


| 1.5 


सभी 


- 


30 12 2016 


30 12 2016 


16. | 208 


| 8.7 


सभी 


30122016 


के हत्थे 


04 


17 . | 204 


| 


2 


| 8. 7 


| सभी 


30 12 2016 


18. | 5820 


| 40 


| सभी 


30122016 


3854 


1997 


| 69000 | 56000 


3. 5 


| सभी 


30122016 


घरेलु एवं | 100 
सामान | पीस 
उपयोग 
हेतु स्विच 
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20 . 


3745 


30122016 


21. | 


8931 


30 12 2016 


5143 


30 12 2016 


8472 


| - 


30 12 2016 


2006 | छोटे 1 पीस | 55000 | 44000 

| .42 | सभी 
चिकित्सा 
गैस 
सिलिंडर 
के लिए 
योक 
टाइप 
वाल्व 

कनैक्शन 
1993 जल कार्यों | 1 पीस | 53000 

| 43000 0. 5 | सभी 
के लिए 
तांबा 
मिश्रधातु 
सजावटी 
एक टोंटी , 
संयोजित 
टोंटी 
असेंबलीय 
और रोक 

वाल्व 
1988 समायोज्य | 1 पीस | 48000 39000 

| 0. 4 | सभी 
कक्षा 

बैसाखी 
1998 

| 1 पीस | 64000 52000 | 4.2 सभी 
ठंडे पानी 
के लिए 
पुनर्योजी 

पम्प 
1993 लैंडिंग 

| 1 पीस | 62000 | 50000 5.6 सभी 
वाल्व 
1996 शौचकुंड | 1 पीस | 57000 | 46000 

सभी 
के लिए 
प्लास्टिक 
की 
पीठिका 
और 
ढक्कन - 
भाग 2 
ताप 
सुनम्य 
पीठिका 
और 

ढक्कन 
1966 हीटिंग 

48000 | 39000 | 1 .75 | सभी 
तत्वों के 

किलो 
लिए 

ग्राम 
प्रतिरोध 
तार, टेप 

और 

स्ट्रिप्स 
1990 शीघ्र दृढि | 1 टन | 75000 | 60000 3 

भवन 
पोर्टलैंड 


5290 


- 


- 


- 


- 


30 12 2016 


2548 


| 0. 9 


30 12 2016 


26. 


3725 


30122016 


27 . | 


8041 


सभी 


30122016 


सीमेंट 


28 . | 


8229 


| 3.4 


| सभी 


30 12 2016 


29. 


12234 


0 . 55 


सभी 


30 12 2016 


1986 

| तेल कुआं | 1 टन | 48000 / 39000 

हेतु सीमेंट 
1988 ठंडे पानी 

64000 52000 
सेवाओं के 

किलो 
लिए 

ग्राम 
प्लास्टिक 
फ्लोट 

वाल्व 
1996 

परिवर्ती | 1 पीस | 51000 | 41000 
फ्लोटाइप 
वायुगम्यता 
उपकरण 
( ब्लेन 


30. | 5516 


| 5. 6 


| सभी 


30122016 


टाइप ) 


31. | 5514 


1996 


1 पीस | 46000 | 37000 


| 0. 82 | सभी 


30 12 2016 


ली - 
शेटेलियर 
परीक्षण 
में प्रयुक्त 
उपकरण 
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5513 


6 


सभी 


| - 


30 12 2016 


33. 


| 


7231 


0. 9 


सभी 


30122016 


34 . 


9537 


| 2 


| सभी 


30122016 


35. | 903 


| 1 . 9 


| सभी 


30122016 


औद्यो 


36. | 2925 


क 


| 0. 36 


| सभी । 


30122016 


37 . | 12776 


2002 


17. 25 


सभी 


30122016 


38 . | 13801 


| 3. 5 


| सभी 


30 12 2016 


1996 वाइकट | 1 पीस | 53000 | 43000 

उपकरण 
1994 अंग्रेजी 

1 पीस | 72000 | 58000 
टट्टियों 
तथा 
मूत्रालयों 
के लिए 
प्लास्टिक 
की 
प्रावधान 

टंकियाँ 
1981 विद्युत 

| 100 | 47000 | 38000 
प्रतिष्ठानों 

मीटर 
के लिए 
नाली: 
भाग 2 
कठोर 
इस्पात 

नाली 
1993 अग्नि होज | 1 पीस | 56000 | 45000 

प्रदाय 
युगमन 
शाखा 
पाईप 
नोजल 

और 
नोजल 

पाना 
1984 

| 1 पीस | 70000 | 56000 
सुरक्षा 

हेलमेट 
| भू - सम्पर्कन | 1 टन । 52000 | 42000 

के लिए 
जस्तीकृत 

लड़ 
2013 चकोरदार 10 | 79000 | 64000 

सीमेंट 
कंक्रीट 

टाइलें 
2014 लघु-पिच | 100 | 

50000 | 40000 
पारेषण | पीस 
सटीक 
रोलर और 
बुश जंजीर, 
संलग्नक 
और संबद्ध 
चेन 
स्परोकेट्स 
| सीलिंग | 100 | 61000 | 49000 
रोजिज़ 

पीस 
1984 तांबे मिश्र | 

1 पीस | 57000 | 46000 
धातु गेट , 
पानी के 
नल 
प्रयोजनों 
के लिए 
ग्लोब और 
जाँच 

वाल्व 
1984 क्रो - बार 1 पीस | 52000 | 42000 

और पंजा 

सलाखों 
1991 | ढलवां | 1 टन 

1 टन | 58000 | 47000 
लोहे के 
मैनहोल 
ढक्कन 

एवं फ्रेम 
1995 

से 1 पीस | 69000 | 56000 
अधिक । 
पानी की 
क्षमता वाले 
द्रवित 
पैर्टोलियम 
गैस 


वर्ग 
मीटर 


39 . | 2403 


| 1.75 | सभी 


30122016 


40. | 371 


1999 


| 2. 3 


| सभी 


30 12 2016 


41. | 778 


| 0. 6 


| सभी 


30 12 2016 


42. | 


704 


0. 14 


| 


सभी 


30122016 


1726 


दलवा 


| 


19. 35 | सभी 


30122016 


8737 


44. | 


5 . ली 


| 0.42 | सभी 


30122016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( द्र पै गै) 
सिलिंडरों के 
उपयोग के 
लिए वाल्व 
फिटिंगें 
V - पट्टे | 100 
औधोगिक | पीस 
प्रयोजन 
के लिए 
निरन्त V 


45 . | 2494 


1 


| 


1994 


| 51000 | 41000 


| 3. 5 


| सभी 


30122016 


46. | 2028 


2004 


| 0 . 2 


| सभी 


30 12 2016 


भाग 1 
सामान्य 
प्रयोजन 
खुले जबड़े | 1 पीस | 52000 | 42000 
वाले रिंच 
( पाने ) 
पोर्टलैंड | 1 टन | 73000 59000 
धातुमल 
सीमेंट 
पोर्टलैंड | 1 टन | 68000 | 55000 
पोजोला 
ना सीमेंट 


47. | 455 


2015 


| 3 


| सभी 


30122016 


48 . | 1489 


1 


2015 


| 3 


| सभी 


30 12 2016 


विशिष्टि 
भाग 1 
फ्लाई 


ऐश 


49. | 303 


1989 


0 .15 | सभी 


30 12 2016 


1659 


2004 


| 0. 36 | सभी 


30 12 2016 


| मीटर 


884 


1985 


| 120 


| सभी 


30 12 2016 


52. | 205 


1992 


| 5. 6 


| 


| सभी 


30122016 


53. | 95373 


1983 


आधारित 
सामान्य | 1 वर्ग 67000 | 54000 
प्रयोजनों | मीटर 
के लिए 
प्लाईवुड 
ब्लॉक 1 वर्ग । 

73000 | 59000 
बोर्ड 
अग्निशमन | 1 पीस | 53000 | 43000 
के लिए 
प्राथमिक 
चिकित्सा 
नली रील 
अलोह | 100 || 46000 | 37000 
धातु के | पीस 
टक्करदार 
कब्जे 
विद्युत | 100 51000 | 41000 
प्रतिष्ठानों 

मीटर 
के लिए 
नाली : 
भाग 3 
इन्सुलेट 
सामग्री के 
कठोर 
सादे 
नाली 
सामान्य | 1 टन | 53000 | 43000 
उपयोग 
के लिए 
वेल्डित 
इस्पात 
तार 
फैब्रिक 


| 2. 2 


| सभी 


30 12 2016 


54. | 4948 


2002 


| 30 


| सभी 


30122016 


55. | 


3055 


| 2 


2004 


1 पीस | 59000 | 48000 


| 0. 50 


| सभी 


30 12 2016 


डाक्टरी 
थर्मामीटर 
भाग 2 - 
बन्द 
स्केलनुमा 


56. | 3055 


1 


1994 


डाक्टरी । 


। 


| - 


30 12 2016 


| 1 पीस | 59000 | 48000 | 0.40 | सभी 
थर्मामीटर 
भाग 1 - 
ठोस डंडी 
प्रकार 
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57 . | 2041 


| 8.7 


| सभी 


30 12 2016 


याँ 


58. | 


13983 


4 


| सभी 


- 


30 12 2016 


59. | 7834 


4 


| 6 


| सभी 


30122016 


1991 चटखनि | 100 | 46000 | 37000 

पीस 
विशिष्टि 
भाग 1 

लौह धातु 
1994 धरलू 1 पीस | 102000 82000 

प्रयोजनों 
के लिए 
स्टेनलैस 
इस्पात के 

सिंक 
1987 | पानी की | 100 | 67000 | 54000 

आपूर्ति के | पीस 
लिए 
विलायक 
सीमेंट 
जोड़ों के 
साथ 
इंजेक्शन 
ढाला 
पीवीसी 
सॉकेट 
फिटिंग: 
भाग 4 
90 डिग्री 
टी के 
लिए 
विशिष्ट 
आवश्यक 

ताएं 
2005 एलपीजी | 1 पीस | 95000 | 76000 

के साथ 
उपयोग 
के लिए 
छोटे 


60 . | 15558 


| 2.00 


| सभी 


| - 


30 12 2016 


धरेलू 


61. | 374 


1979 


| 1. 75 


| सभी 


30122016 


3099 


1992 


| 1. 75 


| सभी 


30122016 


वाटर 
हीटर 
बिजली । 1 पीस | 65000 | 52000 
छत के 
प्रकार 
पंखों और 
नियामकों 
सूक्ष्मदर्शी | 500 

| 46000 | 37000 

| 
यंत्र स्लिप पीस 
और 
स्लाइड 
भाग 1 
सूक्ष्मदर्शी 
यंत्र स्लिप 
सूक्ष्मदर्शी 
यंत्र स्लिप 
और 
स्लाइड 
भाग 2 
सूक्ष्मदर्शी 
यंत्र 
स्लाइड 

| 1 टन | 53000 | 43000 
प्रेषण 
प्रयोजन के 
लिए 
एल्यूमि 
नियम 
चालक भाग 
1 एल्यूमि 
नियम 
लड़दार 
चालक 
शिरोपरि | 1 टन 46000 | 37000 
प्रेषण 
कार्यों के 
लिए 
एल्यूमि 


ने 


63. | 398 


1 


1996 


34.6 


| सभी 


30122016 


64. | 398 


1994 


46 


| सभी 


30 12 2016 
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नियम के 
चालक 
भाग 4 
एल्यूमिनि 
यम 
मिश्रधातु 
लड़दार 
चालक 
( एल्यूमि 
नियम 
मैग्नि 
शियम 
सिलिकॉन 
प्रकार ) 
जलकल 
के लिए 
स्विंग चेक 
प्रकार के 
रिफलक्स 
वाल्व 
भाग 1 
एकल 
दरवाजा 
प्रतिरूप 


65 . | 5312 


1 


| 


2004 


1 पीस | 66000 | 53000 


| 6 


| सभी 


30122016 


66. | 14846 


2000 


जलकल 


| 1 पीस | 74000 | 60000 | 17 .3 


| सभी 


. 


30122016 


मे उपयोग 


स्लूइस 


वाल्व 
( 50 से 
1200 
मिलीमीट 
र साईज़ ) 


67. | 1237 


2012 


| 3. 50 


| सभी 


30122016 


| 10 वर्ग | 57000 | 46000 

मीटर 


क्रंकीट 
फलोरिंग 
टाइलें 


68. | 7098 


1 


1988 


| 255000/ 204000 | 12 


सभी 


30 12 2016 


| 100 

मीटर 


क्रॉस 
लिंक्ड 
पॉलीथीन 
इंसुलटेड 
पी॰वी॰सी 
• सिथेड 
केबल : 
भाग 1 - 
1100 
वोल्ट 
कार्यकारी 


वोल्टेज 


तक और 
सहित के 
लिए 


14587 


1998 


1 टन 


| 118000/ 95000 


| 20 .0 


| सभी 


30 12 2016 


मध्यम 
घनत्व के 


पूर्व - 


लेमिने 
टिड 
फाइबर 
बोर्ड 


70 . | 14255 


1995 


1100 


| 100 


180000 | 144000 | 


20 


सभी 


30122016 


वोल्ट तक | मीटर 


और 
सहित की 
कार्यवारी 
वोल्टता 
के लिए 
वायवीय 
गुच्छित 
केबल - 
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71 . 


12330 


1988 


| 1 टन 


| 90000 | 72000 


| 3 


| सभी 


30 12 2016 


72. | 14724 


1999 


1 पीस | 87000 / 70000 


| 9. 60 | सभी 


30122016 


सल्फेट 
रोधक 
पोर्टलैंड 
सीमेंट के 
लिए 
विशिष्टता 
जल 
प्रतिशोध 
क यंत्र - 
पराबैंगनी 
रोगाणुना 
शक 
सहित 
लकड़ी 


73. | 12823 


1990 


। 1 वर्ग 


| 98000 | 79000 


| 0 . 27 


| सभी 


- 


- 


30 12 2016 


और अन्य | मीटर 


लिग्नौसे 
ल्युलोसि 
क सामग्री 


पूर्वपरतकृ 


पार्टिकल 
बोर्ड 


74. 


| 


4787 


1968 | परीक्षा 


1 पीस | 57000 | 46000 


5. 6 


| सभी 


30122016 


टेबल , 


75 . | 12818 


| सभी 


30 12 2016 


76 . | 4308 


सभी 


30122016 


किलो 


2010 बार/ नल | 1 टन | 76000 | 61000 86. 4 

कूपों के 
लिए 
अनम्यकृत 
पी॰वी॰सी 
जाली 
और 
आवरक 
पीएआई 

आईपी 
2003 

61000 | 49000 

0 . 20 
सी क्लास | 
अग्निशमन 

ग्राम 
के लिए 
शुष्क 
रासायनि 

क पाउडर 
1987 बेल्ट | 1 टन | 50000 | 40000 | 8.7 

कनवेयर 
के लिए 
आइडलर 
और 
आईडलर 

पूली 
1994 | शिरोपरि । 

| 1 टन | 53000 | 43000 | 90 
प्रेषण 
कार्यों के 
लिए 
एल्यूमिनि 
यम के 
चालक 
भाग 2 
एल्यूमिनि 


77 . 


8598 


| सभी 


- 


30122016 


78. | 398 


| 2 


| 


सभी 


- 


30122016 


यम 


चालक 
जास्तीकृत 
स्टील 


79. | 9079 


2002 


8. 70 


| सभी 


30 12 2016 


कृषि और | 1 पीस | 87000 | 70000 
जलापूर्ति 
के लिये 
साफ और 
ठंडे पानी 
के बिजली 


मोनोसेट 
पम्प 


10 
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80 . | 


8783 


4 


| 3 


| 1995 


निमज्जन | 100 


| 74000 | 60000 


| 19 


| 10000 


| 9.5 


बाँकी 
सभी 


30122016 


मोटरों के | मीटर 


वाईंडिंग 
तार , भाग 
4 अलग 
अलग 
तार , 
अनुभाग 
3 पॉलि 
यस्टर 


ऑर 


81. | 4250 


1980 


30 12 2016 


4159 


2002 


30 12 2016 


83 . | 14756 


2000 


92 


30 12 2016 


84. | 2082 


1993 


30 12 2016 


पोलिप्रो 
पीलीन 
वाइंडिंग 
तार 
घरेलू 1 पीस | 79000 | 64000 | 3. 50 | सभी 
बिजली के 
भोजन 
मिक्सर 
(लिक्विडा 
ईजर और 
ग्राइण्डर्स ) 
खानज । 1 पीस | 81000 | 65000 | 1 . 75 | सभी 
भरे ढके 
तापन 
एलीमेंट 

51000 | 41000 | 0. 25 | सभी 
पकाने के | 

किलो 
स्टेनलेस 

ग्राम 
इस्पात के 
बर्तन 
बिजली के | 1 पीस | 130000| 104000 | 6 | सभी 
पानी गर्म 
करने के 
भंडारण 
किस्म के 
स्थिर 
हीटर 
शीतल 1 पीस | 62000 | 50000 | 1. 35 | सभी 
जल 
सेवाओ के 
लिये 
डायफ्राम 
टाईप के 
प्लास्टिक 
ढांचे के 
फ्लोट 
प्रचालित 
वाल्व 
पारा 

1 | 72000 | 58000 | 3.50 | सभी 
रक्तदाब 

| मीटर 
मापी 
आग की | 1 पीस | 83000 | 67000 

62.50 | सभी 
घंटी 
गढ़ा 

1टन 47000 | 38000 17. 30 
एल्यूमी 
नियम 
बर्तन 
पेडलॉक | 1 पीस | 46000 | 37000 0 . 15 
के साथ 
उपयोग 
के लिये 


85. | 13049 


1991 


30 12 2016 


86. | 3390 


1998 


30 12 2016 


87. | 928 


1984 


30 12 2016 


88. 


1660 


2009 


सभी 


30 12 2016 


89 . | 281 


2009 


सभी 


30 12 2016 


मृदु 


90. | 10658 


1999 


| 34. 60 | सभी 


30 12 2016 


इस्पात के 
सरकवा 
दरवाजों 
के काबले 
शुष्क | 1 पीस | 86000 | 69000 
पाउडर 
वाले उच्च 
क्षमता के 
अग्नि 
शामक 
( ट्रॉली 
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स्थापित ) 


91. | 3017 


1985 


30 12 2016 


14494 


1998 


30 12 2016 


1 पीस | 90000 | 72000 | 0.55 | सभी 
वाटर 
हीटर के 
साथ 
प्रयोग के 
लिए 
थाइर्मोस्ट 
ट्स 
खानों मे | 100 | 139000 | 112000 | 17. 30 | सभा 
प्रयुक्त 

मीटर 
होने वाले 
इलेस्टोमर 
रोधित 
नम्य 
केबल 
विधुत | 100 69000 | 56000 47 
संस्थापन | पीस 
के लिये 
नलिका 
फिटिंग 
भाग 2 
धातु 
कंडयूट 


93. | 14768 


| 


2 


2003 


सभी 


30 12 2016 


फिटिंग 


94. | 1785 


1 


। 


30 12 2016 


1983 प्रिस्ट्रेस्ड 

| 1 टन | 76000 | 61000 | 21.00 | सभी 
कंक्रीट में 
प्रयुक्त 
हार्ड ड्रान 
स्टील तार 
भाग 1 
कोल्ड 
ड्रान स्ट्रेस 
रिलीवड 

तार 
1991 / इलेक्ट्रिक | 1 पीस | 87000 | 70000 | 1. 30 | सभी 

इस्तरी 
1995 चूषण 1 पीस 77000 | 62000 

उपकरण 
2010 समुद्री | 1 वर्ग | 84000 | 68000 | 0 .18 | सभी 


95 . | 366 


30122016 


96. | 4533 


| 14 


सभी 


30 12 2016 


97. । 


710 


30122016 


उपयोग 


| मीटर 


के लिये 
प्लाइवुड 

| 1 पीस | 104000 | 84000 
करने के 


98. | 8978 


1992 


| 2. 6 


सभी 


30 12 2016 


इंस्टेंट 


99. | 5244 


2015 


| सभी 


30 12 2016 


100. | 278 


2009 


| सभी 


30 12 2016 


हीटर 
सुरक्षा | 1 पीस | 203000/ 163000 | 79. 8 
जमा 
लॉकर 
केबिनेट 
फेसिंग के | 1 टन | 50000 | 40000 | 66. 7 
लिये 
जस्तिकृत 
इस्पात 
की 
काँटेदार 
तार 
इस्पात के | 1 टन | 53000 | 43000 | 17. 3 
दरवाजे , 
खिड़कियां 

और 
कृत्रिम 
सांस के 
लिए 
विशिष्टता 


101 . | 1038 


1983 


| सभी 


30122016 


102. | 10124 


| 1 टन 


| 46000 | 37000 


| 69. 20 


सभी 


30 12 2016 


2009 पीने के 

पानी की 
आपूर्ति के 
लिए 
फेब्रिकेटेड 
पीवीसीयू 
फिटिंग 
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103. | 7452 


1990 


46000 | 37000 


13. 9 


| सभी 


30 12 2016 


भाग 1 
सामान्य 
आवश्यक 
ताएँ 
दरवाजों , | 1 टन 
खिड़कियों 
तथा 
रोशनदा 
नों के 
लिये तप्त 


वेल्लित 


104. | 5950 


1984 


82000 | 66000 


| 1. 8 


| सभी 


30122016 


100 
मीटर 


सेक्शन 
शॉट 
फायरिंग 
केबल 
( शाफ्ट के 
अलावा 
अन्य 
उपयोग 
के लिए ) 


105. | 2312 


1967 


| 1 पीस | 96000 | 77000 


2 . 2 


सभी 


30 12 2016 


प्रोपेलर 
प्रकार के 
ए . सी . 
वेंटीलेटिंग 
पंखे 


106. | 1293 


2005 


| 78000 | 637538 | 1.75 | सभी 


30 12 2016 


000 


250 | 100 

| 100 
वोल्ट तक | पीस 
के रेटित 
वोल्टता 
वाले और 


16 


एम्पियर 
तक की 
रेटिंग 
करंट वाले 
प्लग और 
सॉकेट 
आउटलेट 
जिप्सम | 1 टन 
प्लास्टर 
इमारत : 
भाग 1 
हल्के 
प्लास्टर 
प्रेमिक्स्ड़ 


107 . | 2547 


1976 


82000 | 66000 


9 


सभी 


30 12 2016 


छोड़कर 


108 . | 7538 


1996 


कृषि 
अनुप्रयोग 


| 77000 | 62000 


| 4 


| सभी 


30 12 2016 


किलो 


वाट 


109 . 


2185 


1984 


10 


59000 | 48000 


| 17. 30 | 1000 


8 . 70 


30 12 2016 


सभी 


अपकेन्द्री 
पम्पो के 
लिये तीन 
फेजीय 
स्क्विरेल 
केज प्रेरण 
मोटर 
ठोस 
चिनाई 
इकाइयाँ 
भाग 3 
औटोक्लेव 
ड सेलुलर 
एरेटेड 
कंक्रीट 
ब्लॉक 
द्रवित 
पेट्रो 


मीटर 


110. | 3224 


2002 


1 पीस | 103000 / 83000 


1 . 6 


सभी 


30 12 2016 


लियम 


गैस ( एल 
पी जी ) 
सिलेंडरों 
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111. | 2593 


| 18. 8 


| सभी 


30 12 2016 


112. | 269 


| 3 


| सभी 


30122016 


113. | 4508 


| 0. 6 


| सभी 


30 12 2016 


छोड़कर 
संपीड़ित 
गॅस 
सिलेंडरों 
के लिये 
वाल्व 

फिटिंग 
1984 खनिक | 100 79000 | 64000 

कैप लैंप | मीटर 
के लिए 
लचीला 

केबल 
2015 साधारण | 1 टन | 72000 | 58000 

पोर्टलेंड 

सीमेंट 
1992 खुले मुह | 1 पीस | 48000 | 39000 

वाले स्लग 
रिंच 

(पाने ) 
1991 | बटरफ्ला | 1 पीस | 52000 | 42000 

इ वाल्व 
सामान्य 
कार्यो के 

लिये 
2002 | साफ और | 1 पीस | 65000 | 52000 

ठंडे पानी 
के लिये 
क्षेतिज 
अपकेन्द्री 
पम्प भाग 
1 कृषी 
और 
ग्रामीण 
जलापूर्ति 
प्रयोजनों 


114 . | 13095 


| 3.50 


| Upto 


| 17. 30 | Above 


| 28 . 80 


।| बाँकी 
सभी 


30 12 2016 


300DN 


300 to 


1200 


DN 


115. | 6595 


1 


| 5.3 


| सभी 


30 12 2016 


के लिए 


116. | 3419 


1989 


30 12 2016 


117 . | 2029 


1998 


30 12 2016 


118. | 15058 


2002 


30 12 2016 


कठोर गैर | 100 | 81000 | 65000 | 1.15 | सभी 
धातु | पीस 
नाली के 
लिए 
फिटिंग 
छल्ला 

| 1 पीस | 52000 | 42000 | 0. 20 | सभी 
रिंच 
(पाने ) 
चिनाई | 1 टन | 90000 | 72000 | 160 | सभी 

ऑर 
कंक्रीट 
वाले 
बांधो में 
प्रयोग में 
आने वाले 
अनुप्रस्थ 
संकोच 
जोड़ों पर 
पीवीसी 
जल 
रोधक 
बिजली के | 1 पीस | 107000 / 86000 | 26. 0 | 
जीवाणु 
इन्क्यूबेट 


119 . | 3118 


1978 


सभी 


30 12 2016 


120 . | 3119 


| सभी 


30 12 2016 


121. | 369 


1992 


| सभी 


30 12 2016 


122. | 779 


1978 गम हवा | 1 पीस | 108000/ 87000 | 26. 0 

स्टरलाई 

जर 
| बिजली के | 1 पीस | 100000 80000 | 1.70 

रेडिएटर 
1994 | पानी के | 1 पीस | 130000 104000 | 1. 75 

मीटर 
( घरेलू 

प्रकार ) 
2000 

| 1 टन | 69000 | 56000 | 69 
जस्तीकृत 
स्टे स्टेंड 


| सभी 


30 12 2016 


123. | 2141 


| 


सभी 


30 12 2016 


14 
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124. | 4283 


1981 


1.75 


| सभी 


30 12 2016 


125 . 


7834 


1987 


पानी 


| 8.65 | सभी 


30 12 2016 


गर्म हवा | 1 पीस | 89000 | 72000 
के पंखे 

| 100 | 57000 | 46000 
आपूर्ति के | पीस 
लिए 
विलायक 
सीमेंट 
जोड़ों के 
साथ 
इंजेक्शन 
ढाला 
पीवीसी 
सॉकेट 
फिटिंग : 
भाग 3 
90 डिग्री 
एल्बो के 
लिए 
विशिष्ट 


का 


126. | 4990 


2011 


| सभी 


30 12 2016 


जरूरत 
कंक्रीट 

| 1 वर्ग 90000 | 72000 | 0 . 25 
शटरिंग 

मीटर 
काम के 
लिए 
प्लाईवुड 
बिजली के | 1 पीस | 97000 | 78000 | 26. 0 
नैदानिक 
वाटर 
बाथ 


127 . | 6593 


1972 


| सभी 


30 12 2016 


[ संदर्भ : सीएमडी - 3/8 : 8] 
पी . एम. पंतूलू , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (प्रमाणन ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


LS 


(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th December, 2016 
S .O . 63 (E ). — In pursuance of sub -regulation ( 3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulations, 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the product given 
in the schedule : 

SCHEDULE 
Sl. IS No. Part Sec Year product Unit MMF( Rs.) Unit Units in Unit Rate Units Unit RateUnits in Effective 

| Rate | Slab - 1 | Slab- 2 | in Slab3 | Slab - 3 | Date 
| MSME Slab-1 

| Rs. ) Slab -2 Rs.) 
Fee 

( Rs.) 
1983 Plain Hard - | 1 ton | 50000 40000 

All 

30122016 
drawn 
Steel Wire 
For 
Prestressed 
Concrete : 
Part 2 As 
Drawn 

Wire 
| 2. 13386 | 

1992 Fire 

| 106000 | 85000 | 58 
106000 All - 

30122016 
Extinguisher piece 
50Litre 
Capacity , 
Mechanical 

Foam Type 
. 8818 1992 Continuous 46000 37000 8 . 65 | 

30122016 
( Piano ) | piece 
hinges 


1785 


19 


100 


___ 


All 
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A 


. 


13385 


104000 


84000 


| 58 


All 


30 12 2016 


5 . 


7834 


55000 


44000 


11 


All 


30 12 2016 


piece 


6 . 


432 


2 


53000 


43000 


All 


30 12 2016 


1992 Fire 

Extinguish piece 
er 50 Litre 
Capacity 
Wheel 
Mounted 
Water 
Type (gas 

Cartridge ) 
1987 injection 100 

moulded 
PVC 
socket 
fittings 
with 
solvent 
cement 
joints for 
water 
supplies : 
Part 
General 
require 

ments 
1982 Mild Steel 1 ton 

and 
Medium 
Tensile 
Steel Bars 
and Hard 
Drawn 
Steel Wire 
for 
Concrete 
Reinforce 
ment: Part 
2 Hard 
Drawn 

Steel Wire 
1986 Foot 

1 
valves , 
reflux 
valves or 
non -return 
valves and 
bore valves 
to be used 
in suction 
lines of 
agricultural 
pumping 

systems 
1994 Asbestos | 1 ton 

Cement 
Building 
types and 
Pipe 
Fittings , 
Gutters and 
Gutter 
Fittings 
and 
Roofing 
Fittings 
Part 3 : 
Roofing 

Fittings 
1991 Standard 1 ton 

Sand for 
Testing of 

Cement 
1989 Electrical 

Welding piece 

Accessories 
1987 injection 100 

moulded piece 
PVC 


7 . 


10805 


56000 


45000 


0.9 


All 


30 12 2016 


8 . 


1626 


3 


51000 


41000 


21 


All 


30 12 2016 


9 . 


650 


46000 


37000 


15 . 1 


All 


30 12 2016 


10 . 2641 


55000 


44000 


440001 


All 


A11 


30 12 2016 


11. 7834 


60000 


48000 


8 .65 


All 


30 12 2016 
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| 12 . 432 


1 


. 


38000 


3 


All 


30 12 2016 


13 . 996 


40000 


| 2 


All 


30 12 2016 


14 . 1341 


37000 


1 .75 


AU 


30 12 2016 


15 . 10080 


socket 
fittings 
with 
solvent 
cement 
joints for 
water 
supplies: 
Part 8 
Specific 
require 
ments for 

caps 
1982 Mild Steel 1 ton | 47000 

and 
Medium 
Tensile 
Steel Bars 
and Hard 
Drawn 
Steel Wire 
for 
Concrete 
Reinforce 
ment: Part 
1 Mild 
Steel and 
Medium 
Tensile 

Steel Bars 
2009 Single 

49000 
phase a .c . piece 
industrial 
motors for 
general 

purpose 
1992 Steel Butt 100 46000 

Hinges piece 
1982 Vibration 

53000 
Machine piece 
For 
Standard 
Cement 
Mortar 

Cubes 
1996 Door 

100 47000 
Handles piece 
1992 Tower 100 47000 

Bolts Part piece 
2 Non 
Ferrous 

Metals 
1970 precast 

1 ton 46000 
concrete 
cable 

covers 
1997 Switches 100 69000 
for 

pieces 
domestic 
and similar 

purposes 
2006 Yoke Type 

55000 
Valve piece 
Connection 
for Small 
Medical 
Gas 

Cylinders 
1993 copper alloy 1 53000 

fancy single piece 
taps , 
combination 
tap assembly 
and stop 
valves for 
water 
services 


43000 


1.5 


All 


30 12 2016 


16 . 208 


38000 


8 . 7 


All 


30 12 2016 


17 . 204 


38000 


All 


30 12 2016 


18 . 5820 


37000 


40 


All 


30 12 2016 


19. 5854 


56000 


3 .5 


All 


30 12 2016 


20 . B745 


44000 


1 .42 


| All 


I 


30 12 2016 


21. 8931 


43000 


| 0 .5 


All 


30 12 2016 
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22. 5143 


48000 


39000 


0.4 


All 


30 12 2016 


23. 8472 


64000 


52000 


4 . 2 


All 


30 12 2016 


24 . 5290 


1 


62000 


50000 


5 . 6 


All 


30 12 2016 


62000 
57000 


50000 
46000 


5.6 
0.9 


All 
All 


25. $ 548 12 


T 


57000 


46000 


All 


30 12 2016 


26 . $ 725 


1988 Adjustable 1 

Axillary piece 

Crutches 
1998 Pumps - | 

Regenerati piece 
ve or clear, 

cold water 
1993 landing 
valves 

piece 
1996 | Plastic 

Seats And piece 
Covers For 
Water 
closets: 
Part 2 
Thermo 
Plastic 
Seats And 

Covers 
1966 Resistance | 1 kg 

wires , 
tapes and 
strips for 
heating 

elements 
1990 rapid 

1 ton 
hardening 
Portland 

cement 
1986 Oil well 1 ton 

cement 
1988 plastic 1 kg 

equilibriu 
m float 
valve for 
cold water 

services 
1996 variable 

flow type piece 


48000 


39000 


1 . 75 


All 


30 12 2016 


27. 8041 


75000 


60000 


All 


30 12 2016 


3 


A11 


28. 8229 


|| 48000 


39000 


3 . 4 


All 


30 12 2016 


29. 12234 


| 64000 


| 52000 


| 0 . 55 


55 


All 


30 12 2016 


30 . 5516 


51000 


41000 


5 . 6 


All 


30 12 2016 


air 


permeabilit 
y apparatus 
(Blaine 
type ) 
Apparatus 
Used in 


31. 5514 


1996 


| 46000 
| 


1 
piece 


37000 | 0.82 


| All 


30 12 2016 


‘Le 


32 . 5513 


43000 


All 


30 12 2016 


53000 
72000 


43000 
58000 


6. 
0.9 


All 
| All 


| 33 . 17231 


| 


30 12 2016 


chatelier 

Test 
1996 Vicat 1 

Apparatus piece 
1994 plastic 

flushing piece 
cisterns for 
water 
closets and 

urinals 
1981 Conduits for 100m 

electrical 
installations: 
Part2 
Rigid steel 

conduits 
1993 Fire Hose 

Delivery piece 
Couplings, 
Branch 


34 . 9537 


2 


47000 


380002 


All 


30 12 2016 


35 . 903 


56000 


45000 


19 


All 


30 12 2016 


Pipe , 


Nozzles 
And 
Nozzle 

Spanner - 
19841 Industrial 

Safety 
Helmets 


36 . 1925 


70000 


56000 


| 0 . 36 


All 


30 12 2016 


piece 


18 
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37 . 12776 


42000 


17.25 


All 


30 12 2016 


38 . 13801 


| 


C 


64000 


| 3.5 


| All 


30 12 2016 


39. 2403 


40000 


1 . 75 


All 


30 12 2016 


2002 Galvanized 1 ton 52000 

Strand For 

Earthling 
2013 

quered | 10 | 79000 
Cement sq. m 
Concrete 

Tiles - 
2014 Short-Pitch | 100 | 50000 

Transmissi | piece 
on 
Precision 
Roller and 
Bush 
Chains, 
Attachmen 
ts and 
Associated 
Chain 

Sprockets 
1999 Ceiling 100 

100 
61000 

61000 
Roses 

pieces 
1984 Copper 

57000 
piece 


40 . 371 


49000 


2 . 3 


All 


- 


30 12 2016 


49000 
46000 


2.3 
0.6 


All 
All 


41. 778 


All 


30 12 2016 


Alloy 
Gate , 


Globe and 
Check 
Valves for 
Waterwork 
s Purposes 
Crow -bars 
and Claw 


42. 704 


1984 


52000 


42000 


0 . 14 


| 


All 


30 12 2016 


piece 


bars 


43 . 1726 


1991 


| 58000 


47000 


19 . 35 


All 


30 12 2016 


44 . 8737 


1995 


69000 


56000 


0 .42 


| 


All 


30 12 2016 


cast iron ton 
manhole 
covers and 
frames 
Valve 
fittings for piece 
use with 
liquefied 
petroleum 
gas (LPG ) 
cylinders 
of more 
than 5 litre 
water 
capacity 
V -Belts - 100 
Endless V - piece 
Belts for 
Industrial 
Purposes - 
Part 1 : 
General 
Purpose 
Open jaw | 1 
wrenches piece 
( spanner) 
Portland 
Portland 1 ton 


45 . 2494 


1994 


51000 


41000 


3 . 5 


All 


30 12 2016 


46 . 2028 


2004 


52000 


42000 


All 


30 12 2016 


47 . 455 


2015 


73000 


59000 


3 


All 


30 12 2016 


Slag 


48 . |1489 


1 ton 


68000 


55000 


3. 


All 


30 12 2016 


49. 303 


67000 


54000 


0 . 15 


All 


30 12 2016 


Cement 
2015 Portland 

Pozzolana 
Cement - 
Part 1 Fly 

Ash Based 
1989 Plywood 

for General 

Purposes 
2004 Block 

Boards 
First - Aid 
Hose -Reel 
For Fire 
Fighting 


sq .m 


50 . 1659 


73000 


59000 


0 . 36 


All 


30 12 2016 


sq.m 


51. 884 


1985 


53000 


43000 


120 


All 


30 12 2016 
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52. 205 


1992 


46000 


37000 


5 . 6 


All 


30 12 2016 


53 . 9537 


| 3 


1983 


51000 


41000 


2 . 2 


All 


30 12 2016 


m 


54 . 4948 


2002 


1 ton 


53000 


43000 


30 


All 


30 12 2016 


55 . 3055 


2004 


59000 


48000 


0 .50 


All 


30 12 2016 


56 . 3055 


1 


1994 


59000 


48000 


0 .40 


| 


All 


30 12 2016 


57 . 204 


1 


T 


1991 


46000 


37000 


8.7 


All 


30 12 2016 


58 . |13983 


1994 


102000 


82000 


14 


All 


30 12 2016 


59. 7834 


4 


1987 


Non 

100 
Ferrous piece 
Metal Butt 
Hinges 
Conduits 100 
for 
electrical 
installation 
s: Part 3 
Rigid plain 
conduits of 
insulating 
materials 
Welded 
Steel Wire 
Fabric for 
General 
Use 
Clinical 
thermomet 
ers Part 2 
Enclosed 
scale type 
Clinical 
thermomet piece 
ers Part 1 : 
solid stem 
type 
Tower | 100 
Bolts 

piece 
Part- 1 
Ferrous 
Metals 
Stainless 
Steel Sinks 
For 
Domestic 
Purposes 
injection 
moulded piece 
PVC 
socket 
fittings 
with 
solvent 
cement 
joints for 
water 
supplies: 
Part 4 
Specific 
require 
ments for 
90 degree 
tees 
Mini 
domestic piece 
water 
heater for 
use with 
LPG 
Electric 
ceiling piece 
type fans 
and 
regulators 
Micros 

00 
copes - piece 
Slips and 
slides : Part 
2 Micros 
cope slides 
Micros 
copes - 
Slips and 
slides : 
Part 


100 


67000 


54000 


All 


30 12 2016 


60 . 15558 


2005 


95000 


76000 


2 . 00 


All 


30 12 2016 


61. 374 


1979 


65000 


52000 


1 .75 


All 


30 12 2016 


62. 30991 & 


1992 


46000 


37000 


1 . 75 


All 


30 12 2016 
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63 . $ 98 


1996 


1 ton 


53000 


43000 


34.6 


All 


I 


30 12 2016 


64. 398 


4 


1994 


1 ton | 46000 


37000 


46 


All 


30 12 2016 


Micros 
cope slips 
Aluminium 
conductors 
for overhead 
transmission 
purposes: 
Part 1 
Aluminium 
stranded 
conductors 
Aluminium 
conductors 
for overhead 
transmission 
purposes: 
Part4 
Aluminium 
alloy 
stranded 
conductors 
(Aluminium 
magnesium 
silicon type ) 
Swing 
Check 


65 . 5312 


2004 


66000 


53000 


| 6 


AI 


30 12 2016 


piece 


Type 


66 . 


14846 


| 74000 


| 60000 


| 17. 3 


All 


T 


30 12 2016 


67. 1237 


10 


57000 


46000 


3 .50 


All 


30 12 2016 


68. 7098 


255000 | 204000 


12 


All 


30 12 2016 


Reflux 
(Non 
Return ] 
Valves for 
Water 
Works 
Purposes - 
Part 1 : 
Single 
Door 

Pattern 
2000 Sluice 

Valve for piece 
Water 
Works 
Purposes 
(50 to 1200 

mm Size ) 
2012 Cement 

Concrete sq .m 
Flooring 

Tiles - 
1988 Crosslinked 100 

polyethylene m 
insulated 
PVC 
sheathed 
cables : Part 
1 For 
working 
voltage upto 
and 
including1 

100 V 
1998 Pre 

1 ton 
laminated 
Medium 
Density 
Fibre 

Board 
1995 Aerial 100 

Bunched m 
Cables for 
working 
voltage 
upto and 
including 
1100 Volts 


69. 14587 


118000 


95000 


20 .0 


All 


30 12 2016 


70 . 14255 


180000 


144000 


20 


All 


30 12 2016 
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21 


71. 12330 


1988 


1 ton 


90000 


72000 


All 


30 12 2016 


72 . 


14724 


1999 


87000 


70000 


9 .60 


All 


30 12 2016 


73 . 


12823 


1990 


sulphate 
resisting 
Portland 
cement 
Water 
Purifiers 
with Ultra 
violet 
Disinfec 
tion 
Pre 
laminated 
Particle 
Boards 
from Wood 
and other 
Lignocellul 
osic 
Material 
Table , 
Examinatio 


1 sq . 


98000 


79000 


0 . 27 


All 


30 12 2016 


m 


74 . 4787 


1968 


57000 


46000 


All 


30 12 2016 


piece 


75 . 12818 


2010 


1 ton 


76000 


61000 


86 .4 


| All 


30 12 2016 


Unplasti 
cized 
Polyvinyl 
Chloride 
( pvc -u ) 
screen And 
Casing 
Pipes For 
Bore /tube 
well 
Dry 
Chemical 
Powder for 
Fighting B 


76 . 


308 


2003 


61000 


49000 


0 . 20 


All 


30 12 2016 


and 


77 . 8598 


50000 


40000 


8 . 7 


All 


30 12 2016 


78 . $ 98 


2 


53000 


43000 


90 


All 


30 12 2016 


79 . 9079 


87000 


70000 


8 .70 


All 


30 12 2016 


Class Fires 
1987 Idlers and | 1 ton 

Idler Sets 
for Belt 

Conveyors 
1994 Aluminium 1ton 

conductors 
for 
overhead 
transmissio 
n purposes : 
Part 2 
Aluminium 
conductor , 
galvanized 

steel 
2002 Electric 

Monoset piece 
Pumps for 
Clear, Cold 
Water for 
Agricultural 
and Water 
Supply 

Purposes 
1995 | Winding | 100 

Wires form 
Submersi 
ble Motors 
- Part 4 : 
Individual 
Wires 
Section 3 : 
Polyester 
and 
Polypropyl 
ene 
Insulated 
Winding 
Wires 


80 . 8783 


| 4 


3 


| 74000 | 6000001 


1000 


0 .5 


AI 


30 12 2016 
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81 . 4250 


79000 


64000 


3 .50 


All 


30 12 2016 


1 
piece 


1980 Domestic 

Electric 
Food 
Mixers 
(Liquidizes 


and 


82. 4159 


81000 


65000 


1 .75 


All 


30 12 2016 


83 . 14756 


51000 


42000 


0 . 25 


All 


30 12 2016 


84 . 2082 


130000 


104000 


| 6 


All 


30 12 2016 


85 . |13049 


62000 


50000 


1 . 35 


All 


30 12 2016 


86 . $ 390 


72000 


58000 


3 .50 


All 


30 12 2016 


87 . 928 


83000 


| 67000 


62.5 


All 


30 12 2016 


88 . |1660 


| 47000 


38000 


All 


30 12 2016 


89. 2281 


46000 


37000 


0.15 


All 


30 12 2016 


Grinders ) 
2002 Mineral 

Filled piece 
Sheathed 
Heating 

Elements 
2000 Stainless 

Steel 
Cooking 

Utensils 
1993 Stationary 

storage piece 
type 
electric 
water 

heaters 
1991 | diaphragm | 1 
type 

piece 
(plastic 
body ) float 
operated 
valves for 
cold water 

services 
1998 Sphygmom 

anometers , meter 

Mercurial 
1984 Specificati 

on For Fire piece 

Bells 
2009 Wrought | 1 ton 

Aluminium 

- -Utensils 
2009 

Sliding piece 
Door Bolts 
for Use 
With 

Padlocks 
1999 Specificati 

on for piece 
Higher 
Capacity 
Dry 
Powder 
Fire Extin 
guisher 
( Trolley 

Mounted ) 
1985 Thermo 

stats for piece 
use with 
electric 
water 

heaters 
1998 Elastomer 100 

insultated meter 
flexible 
cables for 
use in 

mines 
2003 Conduit 

100 
Fittings 

piece 
For 
Electrical 
Installa 
tions - Part 
2 : Metal 
Conduit 
Fittings 


90 . 


10658 


86000 


69000 


34 . 6 


| 


All 


30 12 2016 


91. þ017 


90000 


72000 


055 


All 


30 12 2016 


92 . 


14494 


139000112000 


17 . 3 


All 


30 12 2016 


93. 14768 


2 


69000 


56000 


4 .7 


All 


30 12 2016 
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94 


11 785 


| 76000 


61000 


21.00 


All 


30 12 2016 


95 . 366 


87000 


70000 


1 . 30 


All 


30 12 2016 


96 . 4533 


77000 


62000 


14 


All 


30 12 2016 


97. 710 


1 sq. 


84000 


68000 


0. 18 


30 12 2016 


98. 8978 


104000 


84000 


2 .6 


All 


30 12 2016 


99 . 5244 


203000 


163000 


79 .8 


| All 


30 12 2016 


100 . 278 


50000 


40000 


66 . 7 


All 


30 12 2016 


1983 Plain Hard - | 1 ton 

drawn 
Steel Wire 
For 
Prestressed 
Concrete : 
Part 1 Cold 
Drawn 
Stress 
relieved 

Wire 
1991 | Electric 
Irons 

piece 
1995 Suction 

Apparatus piece 
2010 Marine 

Plywood m 
1992 Electric 

instantan piece 
eous water 

heaters 
2015 Safe 

Deposit piece 
Locker 

Cabinets 
2009 Galvanized 1 ton 

1 ton 
Steel 
Barbed 
Wire for 

Fencing 
1983 Specifi 1 ton 

cation For 
Steel 
Doors , 
Windows 
And 

Ventilators 
2009 Fabricated 1 ton 

PVC - U 
Fittings for 
Potable 
Water 
Supplies - 
Specificati 
on Part 1 
General 
Require 

ments 
1990 Specificatii | 1 ton 

on for hot 
rolled steel 
sections for 
doors , 
windows 


101. 1038 


| 


53000 


43000 


17 . 3 


All 


30 12 2016 


102. 10124 


1 


| 46000 


37000 


69.20 | All 


30 12 2016 


103. 7452 


| 46000 


37000 


13 . 9 


All 


30 12 2016 


and 


104 . 5950 


82000 


66000 


1 . 8 


All 


30 12 2016 


105 . 2312 


96000 


77000 


| 2 . 2 


All 


30 12 2016 


106 . 1293 


78000 


63000 


1 .75 


All 


30 12 2016 


ventilators 
1984 Shot 

100 
cables (form 
use other 
than in 

shafts ) 
1967 | Propeller 1 

type ac piece 
ventilating 

fans 
2005 Plugs and 100 
socket 

piece 
outlets of 
rated 
voltage up 
to and 
including 
250 volts 
and rated 
current up 
to 16 
amperes 


24 
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107 . 1547 


1976 


ton 


82000 


66000 


All 


30 12 2016 


gypsum 
building 
plaster: 


Part 


108 . 7538 


1996 


1kW 


77000 


62000 


All 


30 12 2016 


Excluding 
premixed 
lightweight 
plaster 
Three 
phase 
squirrel 
cage 
induction 
motors for 
centrifugal 
pumps for 
agricultural 
applica 
tions 
Concrete 
Masonry 
Units Part 


109 . 2185 


1984 


59000 


48000 


17 . 30 


1000 


8 .70 


Remain 


30 12 2016 


10 
cubic 
meter 


ing 


110 . 3224 


103000 


83000 


1 . 6 


All 


30 12 2016 


111 . 2593 


79000 


64000 


| 18 .8 


| All 


30 12 2016 


112 . 1269 


1 ton 


72000 


58000 


3 


All 


30 12 2016 


113 . 4508 


48000 


39000 


06 


All 


30 12 2016 


Autoclaved 
Cellular 
Aerated 
Concrete 

Blocks 
2002 Valve 

Fittings for piece 
Compresse 
d Gas 
Cylinders 
Excluding 
Liquefied 
Petroleum 
Gas (LPG ) 

Cylinders 
1984 Flexible | 100 

Cables form 
Miners 

Cap -lamps 
2015 Ordinary 

Portland 

Cement 
1992 Open 

Ended piece 
Slugging 
Wrenches 

(Spanners ) 
1991 | Butterfly 

valves for piece 
general 

purposes 
2002 Horizontal 1 

Centrifugal piece 
Pumps for 
Clear, Cold 
Water - 
Part 1 : 
Agricultura 
1 and Rural 
Water 
Supply 

Purposes 
1989 Fittings 

100 
For Rigid 
Non 
metallic 

Conduits 
1998 Specificati 

on for keys piece 
for lathe 

chucks 
2002 PVC 

1 ton 
Water 
Stops at 


114 . 13095 


52000 


42000 


3 .50 


17 .30 


28.80 


30 12 2016 


Upto 
300 
DN 


Above 
300 to 
1200 
DN 


Rema 
ining 


115 . 6595 


65000 


65000 


52000 


52000 


5.3 


All 


All 


30 12 2016 


116 . 3419 


81000 


65000 


1. 15 


All 


30 12 2016 


117 . 2029 


52000 


42000 


0 . 20 


| 


All 


30 12 2016 


118 . 15058 


90000 


72000 


160 


All 


30 12 2016 
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119 . 3118 


107000 


86000 


| 26 .0 


All 


1 
piece 


30 12 2016 


120 . 3119 


108000 


87000 


26 . 0 


All 


30 12 2016 


121 . 369 


Transverse 
Contrac 
tion Joints 
for Use in 
Masonry 
and 
Concrete 

Dams 
1978 Electric 

Bacterio 
logical 

Incubators 
1978 Hot Air 

Sterilizers 
1992 Electric 

radiators 
1994 Water 

Meters 
(Domestic 

Type ) 
2000 Hot 

Galvanized 

Stay Strand 
1981 Hot Air 

Fan 
1987 injection 

moulded 
PVC 
socket 


100000 


80000 


1 . 70 


All 


30 12 2016 


piece 


122 . 779 


130000 


104000 


1 . 75 


All 


30 12 2016 


piece 


123. 2141 


ton 


69000 


56000 


All 


30 12 2016 


124 . 4283 


89000 


72000 


1 .75 


All 


30 12 2016 


125 . 7834 


| 3 


| 


piece 
100 
piece 


57000 


46000 


8.65 


All 


30 12 2016 


fittings 


with 
solvent 
cement 
joints for 
water 
supplies: 
Part 3 
Specific 
require 
ments for 
90 degree 
elbows 


126 . 4990 


2011 


90000 


72000 


0 .25 


All 


30 12 2016 


sq . m 


Plywood 
for 
concrete 
shuttering 
work 
Electric 
Serological 
Water 
baths 


127 . 1593 


1972 


97000 


78000 


26 . 0 


All 


30 12 2016 


piece 
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